480                     Zweiundzwanzigster Abschnitt.                  §. 183.
ist Niveauflache; die Stromlinien iniinden senkrecht auf die Kugelfiaclie. 1m Falle (9) ist d^/dr = 0 fur r = c, d. h. die Kugeloberflache ist von Stromlinien iiberzogen.
Weit schwieriger wird das Problem, wenn die Polarisation an der Grenze (nach der Annahme des §. 180) berucksichtigt werden soil. Fiir den Fall, dass der eingetauchte Korper em unendlicher Cylinder ist, hat Volterra die Differentialgleichungen integrirt!).
Atti della R. Accaderaia di Torino, Bd. XVIII, 1882.storten Feldo das eluktriscbe Potential
